AMSTRAD CPC 464 TAPE BELTS 


MAIN BELT - PART NO. 170204 


DIAMETER = 74 mm 
CIRCUMFERENCE = 232 mm 
WIDTH = 1.2 mm 

SECTION = SQUARE 


COUNTER BELT - PART NO. 170014 


DIAMETER = 20 mm 
CIRCUMFERENCE = 63 mm 
WIDTH = 1.2 mm 


SECTION = SQUARE 


F.F. IDLER TYRE - PART NO. ?7777?7? 


EXT. DIAMETER = 14 mm 
O INT. DIAMETER = 10 mm 

WIDTH = 2.1 mm 

SECTION = FLAT 


* LIFE-SIZE PICTURES, DIN A4 


